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GYRODACTYLUS ONEGENSIS SP. N. (MONOGENEA) — 

IIAPA3HT nOflKAMEHmHKA (COTTUS GOBIO L.) 

© E. A. PyMflHueu 

npHBeaeHO onncaHHe HOBoro Biiaa MOHoreHen — napa3HTa pbi6 OHexccxoro h JlaaoxccKoro 
03ep — Gyrodactylus onegensis sp. n. Ha xa6pax noaicaMeHmHKa oObiKHOBeHHoro ( Cottus gobio L.). 


Gyrodactylus onegensis sp. n. (cm. pncyHOK) 

Xo3hhh: no^KaMeHmHK ( Cottus gobio L.) OHexccxoro h JlaaoxccKoro 03ep. 
JIoKajiH3auna: xca6pbi. 

MecTO h b pe ma oSHapyxeHHa: OHexccxoe 03epo (p-H TojiByn), 0KT5i6pb 
1980 r. y 3 3K3. H3 19 oOcjie^OBaHHbix pbi6 npn HHTeHCHBHOCTH 3apaxceHHfl 2—6 3K3. 
JlaroxccKoe 03epo (p-H YcTb-OOxcaHKH), HioHb 1998 r. y 3 H3 15 HCCJieflOBaHHbix pbi6 npn 

HHTeHCHBHOCTH 3apaXCeHHfl 1 3K3. 

C h h t h n bi: XpaHHTca b jiaOopaTopHH napa3HTOJiorHH HHCTHTyTa Ohojiothh Kapejib- 
ckoto HayHHoro ueHTpa PAH (neTpo3aBO,acK). 

OnncaHHe. Tejio nepBen 0.2—0.3 mm jyiHHbi. Cpe^HHHbie xpiOHbfl 0.036—0.042 
o6men ;uiHHbi, ocHOBHaa nacTb 0.027—0.029 jyiHHbi, ocTpne — 0.017—0.018, BHyTpeH- 

HHH OTpOCTOK - 0.01 - 0.011 flJIHHbl. OCHOBHafl (OpiOHJHafl) COeflHHHTeJlbHafl njiacTHHKa 

c yxoBH^HbiMH BbipocTaMH 0.004—0.005 x 0.016—0.017. Ee Oopo^a 0.009—0.01 fljiHHbi. 
flonojiHHTejibHafl (cnHHHaa) njiacTHHKa 0.001x0.015. KpaeBbie xpioHbfl 0.021—0.022 
o6men .OJiHHbi, coOctbchho kpioHOK 0.004, neTJia 0.006—0.008. 
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npHKpenuTejibHbiH annapaT Gyrodactylus onegensis sp. n. 
Attachment apparatus of Gyrodactylus onegensis sp. n. 


OnHCbiBaeMbiH bha OTjiHHaeTca no c})opMe n 
pa3MepaM oTaenbHbix nacTen npHxpenHTejibHoro 
annapaTa ot H3BecTHbix ana noaxaMeHmnxa bh^ob 
Gyrodactylus hrabei w G. cotti (OnpeaejiHTejib..., 
1985). 

Tax, b OTjiHHne ot G. hrabei , jioxajiH3yiome- 
roca Ha nnaBHHKax, pa3Mepbi cpeanHHbix xpionbeB 
y Hero b asa pa3a MeHbiue, xpaeBbie xpioHba h 
ocHOBHaa coe^HHHTejibHaa njiacTHHxa Taxxce HMeiOT 
MeHbuiHe pa3Mepbi. Ot bwjxsl G. cotti , /ioxajiH3y- 
lomeroca Ha xca6pax noaxaMeHmnxa, OTjiHHaeTca 
c|)opMOH cpe^HHHbix h xpaeBbix xpioHbeB (co6ct- 
BeHHO xpiOHOx coBepmeHHO HHoro n/iaHa CTpoe- 
hhh), a Taxxce MeHbmnMH pa3MepaMH Bcex nacTen 
npnxpenHTejibHoro annapaTa. PaHee onncbiBaeMbin Bna 6bin oujh6ohho yxa3aH hbmh noa 
Ha3BaHneM G. cotti (PyMHHueB, 1996). BnaoBoe Ha3BaHne napa3HTa OTpaxcaeT MecTO 
nepBOH Haxoaxn ero — OHexccxoe 03epo. 
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GYRODACTYLUS ONEGENSIS SP. N. (MONOGENEA) — A PARASITE 
OF THE FRESHWATER SCULPIN (COTTUS GOBIO) 

E. A. Rumyantsev 
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SUMMARY 

A new species, Gyrodactylus onegensis sp. n., is described from gills of the freashwater sculpin 
Cottus gobio. 



